






















MICROCIFRA 10 

CIENTIFICA 

3u microcalculadora 
©Iectr6nlca d© bolslllo 


Con MICROCIFRA 10 CIENTIFICA 

le ofrocemos a Ud. los mas completes 
beneficios que cualquier otra m3quina en 
su tipo hasta hoy pudo ofrecerle; 
exautitud. precisi6n, rapidez. 

MICROCIFRA 10; ademAs de sus 
caracterl’sticas y fund one? cienti'ficas, le 
ofrece tod3S las orestadenes de la m4s 
simple calculado'a de bolsillo. y no s6lo 
ser6 comoafiera en tedas sus cuentas. sino 
qua entre otros muchos usos reernplozara 
a as mfc sofisticadas reglas de cSIculo; y 
a as ya tradicionales tablas:{de logaritmos, 
funciones, logaritmos de fundones, de 
ccoversiorves, de inversas, poter.cias, raiz 
Cuadrada, etc.). 

Dedique ahora algunos minutos de su 
tiempo para leer en dotalie el prosente 
manual. Siga paso a paso todas las 
instrucciones, y muy rSpidamente Ud. 
conocerd la amplia variedad de usos de su 
MICROCIFRA 10 CIENTIFICA. 




TECLADO 


ESPECIFICACIONES 


n 
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n 
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a 
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a 
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□ 

□ 

[J 


MICROCIFRA 10 CIENTIFICA 


• 8 d Tgitos de capacidad 

• 22 funciones que se dividen en: 
a} funciones aritm6ticas; +. x, 

+.1/x. 

h> funciones logarftmicas: inx.locx. 

c) funciones trigonometricas: son x, 
cos x, tg x. arc sen x, arc cos x, 
arc tg x. 

d) Otras 'unciones: 6*,y/x, y x . rr, 
+/- O* r * g. g ♦ r 

- 3 registros operativos [X. Y, Z] 

- I rremoria acumulativa independiente 

[M] 

- Act va visor 

- Elirninacidn de ceros no signiticalives 

- Punto decimal flotante er entr3da y 
salida 

- lodicador de exceso de capacidad, 
nvVmero nogativo y dosgaste de pda 

- Lxpresidn de la caniidad de enteros 
m5s significalivos 

- Notaci&n oolaca inverse. 
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DESCRIPCION DEL TECLADO 



Uave de encendido. 

Deslice la Have on el seniido quo 
indica la flaclia, sin hacer presidn 
hacia abajo. 

Su Microcifrs 10 ya esii encend da 
descargada y lista para ser usada, 

Ud. ver£ quo el visor as' se lo indica. 


Las tec:as de f/icrocifra 10 Cientifica 
cumplen dos lunciones: 
la primera funcion la cumple en 
forma normal (indicada con 
tipografi'a de color negro), 
y al digitar la tecla 
pasarA a ejecuiar 
la sogurda luncidn 
(indicada con tipografi'a de 
color azul), regresandc dutorrAticamente 
a su estado normal. 


□ 


REGISTROS OPERATIVOS 
Y MEMORIA ACUMULATIVA 

Microcifra 10 Cientifica posee 3 
registros operatives que llamaremos 
X, Y, Z, cuyo contenido 
llamaremos x. y. t. respectivanento. 
Ademds tiene una memoria acumulativa 
independiente que llamaremcs M y su 
contenido m. 

Ud. observarA despots de los 
ejemolos, el diagrama I6o;co 
correspondiente a cada funcidn. . 


INTRODUCCION DE DIGITOS 

El primer numero digitedo se cofoca a la 
izquierda del v.sor. el segjndo nCimero se 
ubicarA a !a derecha del anterior 
y asi sucesivamente. 

El noveno digito y los subsiguientes 
son ignorados, evitAndose asi el exceso 
ue capacidnd. 

A continuaci6n veamos el funcionmiento 
del leclado numGnco on posicidn 
normal, Ud. tiene dos formas: 

1) Todo numero digitado de$pu§s do 


la tecla 

borrarA el contenido 

Hd 

x del registro X. 

TECLA 

CONTENIDOl registro 

0 0 


0 ••• 0 

z-- 1 

□ 

V-- Y 

Despufis 

x -X 

de dig.tar 



Numero 




2) Desoues do h.*pr digitaao cualquier 

tAOlQ f inriAn nvrnftfn (n . I a 


tecla do funcidn oxcepto la tecla 

todo numero que se digita entra ,_ 

al registro X. y pasarAn los registros 
X al Y. Y al Z, y z sepierde. 
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TECLA 

CONTENIDO| REGISTRO 

0 0 

So piorde 

0 

0 

^ 1 

□ 


V—^ yJ* Y 


Despubs 

/ 

de digital 

x X 

cua rjuior 

/ 


tec la * 

Niimero 


* Excepto 




Entrada do numeros 

Inversibn de registro X Y 
En posicibn normal la calculodora 
copiarS el contenido x del registrc 
X en el Y, v pasaran los registros 
Y al Z,y 21 so pieicv 



En posicibn "F jncibn" invertira el 
contenido de los registros X e Y. 

El registro Z y la memoria M no sck- 
afectados. 


TECLA 


/-* 

X Y 

7-Z 

:^c: 


I 


Borrador total 

Su digitscidn borra todos los 
registros de la mSquina (X, Y. 
Z), c inclusive la memoria 
acumulativa (Ml. 

Borrador parcial 

Borrador de la Funcibn. 

Su primera digitacibn borrard el 
contenido x del registro X,y 
pasarbn los registros: Y al X. Z al 
Y.y se colocara ccro en Z. 


TECLA 

CONTLNlDOl 

REGSTRO 





Z-s. 

^ Z 

C 


-Y 


’X 

X 

fc Se piorde 


De esta manera so recupera e 
calculo anterior cuando exste 
rebasamiento do capacidad. 

Las sucesivas digitaciones cumplen 
el mismo efecto mencionado 
anteriormente. 
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En el t iso :t d ;i at fiTl out error, sc 
volverS ai estado l"-l normal 
digitondo rj71 si*' aiterar el cortrmdo 
l"« I de los regisiros. 

Es important® destacar que la 
memoriR acumUativa (Ml no es 
afectada por In digitacidn do Is tecla U 


i 


TECLA 


CCNTENIDO RFGSTRO 


Tecla de Funci6n 

Nunwo n 

La primora digitacidri permile al 
i«- 1:1' ■ 1 'I -m' <on i.i segunda 
funcidr. 

Si se vueivt d d gitar Id tecla, el 
mjmero r sen'. colocodo on ol 
i In X pnsrido los regfctTOS: 

X al Y, Y al Z,y z so pierde. 
quedandc la niaquinn en postcidn 
nor trial. 



TECLA 


CONTFN DO 



KEGlSTFlG 




Activa Visor 

Si durante el lapse de 25 segondos 
aproximacamente ninguna tecla es 
digitada. la caiajladora pcsen 
un circuito especial que borra los 
dfgitos del visor dejando en^endidos 
los puntos decimates. 

De esta manera se evita malgaste- 
la energi'd de las pi las. 

Al digitar la tecla 1^ I 
aparecer^ automSticamente el 
nOmero en el visor. 

En el caso de usar cualquier otra 
tecla. en lugar de [^71 
la mdquina IP I 
continual 

operando en forma normal. 



CALCULOS 
CON UN FACTOR 

En las operation© qje 
trabajar direr tameote con un 
lacto' no os nocesario dignnr 
antes do a func 6n 


a tecla 


E 


En posetdn rormal es el i umgro 
goto. 

En posk.idn Funcidn. ex'.tue el 
logaritmo natural o 
neperi me del numero cor tenido 
en e 'egistro X. 
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Ejemplo: In 5= 1.609438 
Digitar Visor 


E 



'.609438 


En position normal es el numero 
uno. 

En posicidn Funci6n extrae el 
logariimo decimal o en oase 10 
del numero (xj co r icr do cr r 
regisir.o X 

Ejemplo: log 3 = 0.4771213 


Digitar 

m 


□ 


Visor 

3 


.4771213 


Microcifra lOdara el siyuiente 
resuliaco 

log 0.046 = — 1,337242 
El modo traditionaleracolocarun 
signo I -) arriba de n 
caraclc*n'stic.r 
log. 0.046 = 2,662758 
Pero es evidenie que para seguir 
operando cor. esle logaritrno Ud. tendri 
que realizar 
- 2 

+ 0.662758 
1.337242 

Uc observarS que Microcifra 10 le 
facilitard Id operacidn. 



E n posicidn normal c* cl numero 
ires. 

En posicidn Funcidn. elov.ir/i cl 
valor de la constantee 
(2,718281) al valor comen do 
en el regisiro X. 

Ejemplo 

e 4 =54.59811 
4 4 



4 



54.59011 



a*: 


i 





Funciones 



Tngonometricas 


En position normal rcpresontan los 

umcros 4-5-6-7-8-9 


En posicidn Funcidn ext men las 
fjna.'.nes irigonomeiricas sen x. 

cos x. tg x, arc sen x. arc cos x. 
arc tg x. 


Ejemplo 


1) cos 20* = 0.9396927 



.9396927 


2} sen 35° = 0.5735765 

35 S3 IE - 5735765 ' 


10 
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3) ig 47° - 1.072309 




4) a'c ccs 0.829 


.829 




1.072369 


34 : 00 385 
34. 00 386 


MOTA: 

Dado qj« Microcifra ' 0 irabajo con 
grades Sexagesimals up fr;>:ci6n decimal 
de los minu ios y seuucdos, hay c-ue 
convertir los minutes v segjndos en 
fracci6n decimal, psra lo cual 
rocomondBrnos usar la tsbla del Anexo 1. 
Todos los ejemplos qua realizamos hasta 
equf en c^lcu'os con cn factor rospondon 
nl siguionte esquema Ibgico en los registros: 



En posicibn normal es . -na 
(punto) decimal. 

Al digiiar la como (piintol decimal 
luego do un numero. feta so coloca 
a la dereclia del ultimo numero 
ontrado. 

Si d gitamos un numero v : i coma, 
otro numero y In coma v -esf 
socesivamente, la ultimo digit,cf6n 
de la coma es la v.vida. 


En posicidn Funci6n so obtiene la 
raiz cuadrada dol numero contenido 
en el registro X 
Ejemplo 

>/2= 1,4142135 
2 2 


IE 

E 


1.4142135 




En posici6n normal, combia el signo, 
al corner do dol registro X; cs dear 
de posi-.ivo a negativo v viceversa. 
En position fur>ci6n obtiene la 
irversa del numero contenido en el 
registro X 

Ejemplo 

27 27 


.03703703 


Tanto la r a(/ cuadrada como la inversa 
(1/x) de un numero resoenden a 1 siguiente 
esquema Ibgico de los registros: 
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CALCULOS CON DOS FACTORES 


Para efectunr calc.jlos con rJos fact ores $e 
debedigitar despu6sdol pr mcr numern 
entrado la tecid E y luegodel segundo 
nCimero.se p.jeden usar las sicjuientes 
teclas: 



Er poslcidr normal el contenido (x) 
de reijistro X o sumado s Y,y el 
resultadosccolocaen X. Z pasaa 
Y, v Z queda en cero. 


Ejemplo 

4 + 9.5=13.5 
4 4 


□ 


S3 


x i En posicidn normal el contenido del 
registro X es nultiplicado por el de Y 
V el resuitado se coloca 
automdticamepte en el registro X 
y Z pasard a Y y l queda en cero. 


Ejemplo 
5 x 8 = 40 
5 5 



8 8 



40 



En posicidn normal e contenido del 
registro Y es dividdo por el de X 
y el resuitado queda en X mientras 
Z oasa al Y y Z aueda en cero. 



13.5 



En posicidn normal ol contenido del 
registro X es reslado al Y,y el 
resuitado pasa a X: y luego e! 
rtg.siru Z pass b Y, y Z queda en 
cero. 


Ejemplo 

27.5- 123 =-95.5 


27.5 


□ 


123 



27.5 

27.5 

123 

-95.5 


Ejemplo 

12+7 = 1.7142857 
12 12 


□ 


7 7 



1.7142857 


Ud. habrd observado que explicamos 
unicamente la posicidn normal de las 
Ciltimas teclas mencionadas. Esto so 
debe a que todas 6stas cumplen ol 
mismo diagrama l6gico que a 
continuacidn detallamos. 
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tlx): y . x —X 
V-x^X l» 

V « x— X 

Y } x —X 



En posia6n normal ©s el numero 2. 
En posiafin Fjnci6n ©levari 
cor.tenido de registro V a ia 
poteocia (exponente) indicedaen 
X. El resultado se eolocarS en ol 
regisiro X, mientras que e' 
exponente pasa a registro Y.y 
Z quoda en cero. 






CONVERSION DE GRADOS 
A RADIANES Y RADIANES 
AGRADOS 

En las teclas de multiplicacidn y division 
la posicidn Funci6n convert ir.1 al valor X 
de radiaces a grados, y de grados a radianes 
respectivamente. 

Los registros Y. Z no se alter an. 


TECLA 

CONTFNlDOl REGISTRO 


z -► Z 

r *g 

V-- Y 

g-' 

fix) So pierde 


radianes a grados 
grados a radianes 


La conversi6n de radianes a grados, 
arroja nl resultado en grados y Iracci6n 
decimal do los minutos y segundos. 

La conversidn de grados a radianes arroja 
el resultado con fracci6n decimal de 
radianes. 

MEMORIA ACUMULATIVA 

VICROCIFRA lOposeeuna rr.emoria 
acumulativa independiente, y seutiliza 
para sumar, restar o dejar una constante 
para su futurouso. 

Las lecljs de +, en posicidn normal 
fueron excTcadasa-'ienarmente. 

Tl En pasicion funcidn, el numero 
contonido en el rogistro X se suma/ 

- resta al registro sin alterar los 

I" registros X, Y. Z. 
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El esq Lief r«i Icgico tty 


TUCLA 


CONTEMDO REGISTRO 



+ M 
-M 



M It 


Sepierde 


tfxr m + x — M 
rn- x —M 


^1 Er» pos'cidn norrral nostra on rH 
-J visor frog sro x' e contenido del 
registro M. 



F;omplo: Colcquo 18 en la rremoriay 
luego some v reste 

(18 + 61-3 = 21 


E 


TECLA CONTENIDO I REGISTRO 

_ Scp crdo 


Fn posici6n fjncidnol contenido del 
registro X pass al registro M. 'wip-Morv;: 
rn. Los registros X. Y, Z no so alteran. 
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INDICACION DE ERROR 

Er caso de exceso en la capacidad dc 
dfgitos, la calcufadora lo indicara 
mostrando en el visor 
•'. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 '' 

Er los casos de error los registros X y Z 
son eliminados m entras que los registros 
M e V no se alter,in; es decir 


ViSOR 

CONTENDOl REGiSTRO 


0 •—s. _ Se pierde 



roooooo.o o. 

V-- Y 

INDCAOON 

DE ERROR 

«-x<r x 

O —Se pierde 


rr.-- M 


La condicidn de error se puede eliminar 
con cualquiera de las tecl^s en ambas 
ocsiciones, excepto con las slgulentes: 


□■□■□MI 


La tabla de condicon de error se 
enccentra en el Annxo: 2. 3. 

INDICACION DESIGNO 
NEGATIVO 

Cuando e resoltado de la operacidn o el 
numero entrado es negative (tecia do 
+/-), el signo menos aparece en el contro 
doi ciigito de control (-] 

20 


INDICACION DE ERROR 
EN LA MEMORIA 

■•In ol caso one una operacidn prcduzca 
jn resultado qua excedb la capacidad de 
hi n^moria (ejemplo: m = ± ('0* -“])) 
el visor indices ".O.O.O.O.0.0.0.0." 

H conienido de la memoria seri 
protegido v por lo tarito no se perdera, 
n>i*ntras qua los registros X v Z so 
Ix>rrar3n. 



FUENTE DE ALIMENTACION 

Microcifra 10 Cieotffica puede 
funcionar a pilas o con corrierite 
allorna 

1.- FUNCIONAMIENTO CON PILAS 

- Apague la m^quma 

- Deslice la cubierta nferiordela 
Microcifra 

- Coloque las pilas (6 pilas de 
1,5 Volts) on la fexma indicada 
sobre ol plfetico. 

- Coloquonuevamente la cjbierta 
inferior 

- Va estS lista para volver a usorla 
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1.1. INDICACION DE PILAS 
AGOTADAS 


EJEMPLOS DE APLICACION 


El agotdmienio de las pi'as serb indicado 
por la aparici6n de un segmentc 
horizontal en la parte superior del dfgito 
decontrol (9° dfgito!. p|. Ronovandolas 
rvitara errcKcs dc colculo. 

AdemAs como en todo prod uc to que 
I lev a pi las, es aconsejable ur»a 'evisibn 
periddica de las mismas y cambiarlas s se 
encuentran signos de pbrdida. 
deformacioncs, etc. 


2.- FUNCIONAMIENTO CON 
CORRIENTE ALTERNA 
(Opcional) 

- Apaguo la rnSquina 

- Introduzcael conector del adaptador 
en la Microcifra y luego conbctelo 

al toma corriente. 


Solicite al vendedor de su Microcifra 10 
la provisi6n de la fuente extend 
(adaptador} fabricada y garantizada para 
la Microcifra 10. No rocomendamos la 
utilizacibn de otros tipos 6 marcas de 
adaptadores. 


Operaciones combinadas 

' ) (12 + 13) x (1.5-2.51 = 100 


Diq tac bn 

(V sor! X 

Y 

— 

7 

12 

V2 

12 

12 

? 

13 

13 

12 

? 

m 

25. 

? 

0 

15 

15 

25. 

? 


15 

15 

25. 

I •*! 

25 

*5 

25. 


4. 

25. 

0 

m 

XX). 

0 

0 


2 ) V* 2 + v 2 
Dig tacion 

'1 



x =4 y = 3 
Visor 
4 

4. 

16. 

3 

3. 
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Rafces En6$imas 


n r- 1 

vv = V" 
V^5 = 2.036167 


Digitaci6n Visor 



C6lculos de Ingenieria 

1) Hallar la resistencia eqjivaiente de las 
lesistencissde 20 ft. 40 y 75ft. 
ct irtectadas on paraloio 

R -r±rii^ = ”- 320755 

R, R 2 Rj 20 40 7b 



Dig tac-6n 

20 


5 


E 


□ 

□ 


m 


□ 

3 


Visor 

20 


C6 


40 


.075 

75 


13333333 
.68 333333 
.88333333 
11.320755 
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25 


2) Hollar c I volumes de la figure indicate 


/ v = 2»* R »2 
* = 532.9586 dm* 


' = 1,5 dm R = 12 dr 

Digitaci6n 

2 


IU 

E 

E 

12 


Visor 

2 

2 . 

2 . 

3.1415926 

3.1415926 

9.869604 

19.739208 

12 




E 


14-76 

6-V4" 

sen 25+ b 


D cjtaaon 

(V SOr) X 

Y 

*4 

14 j 



14 

14 

26 

26 

14 


40 

7 

6 

6 

40 


6 

6 

4 

4 

6 


S3 

1.5 

236.87049 

1.5 

25 

c 


1.5 



2.25 



532.9586 



__Z 

? 

? 

? 

0 

? 

40 

40 

40 


0 0 



Calculos Financieros 

Dado un capital da S 10.01 K I illar d 
monto coricspondionrc a un pnrfodo do 
15 dfios y uu interns del 36^ anual. 

M « C11 + 11 n 


NOTACION POLACA INVERSA 

v■. mk lira lOCientffica usa la notacidn 
i•.•!.»• -»invorsa, la misma consiste: 

■ r -rmuimente Uri. efectua una operaqi6n 
d* l /-/X/-f on la siguier to forma 


Digitor 

Visor 

1 





1 . 

.36 


.30 

|l: 


1.36 

15 


15 



15 

m 

100.7124 

10 000 

10000 

IE 

1007124. 


5x4 = 

l n la notacidn polaca inversa se elect j a 
<I* la siguionte rranera. 


6.4, x 


I decir que on ooeracicnes de 2 factores 
l ly quo introduc r el primer lactor cor 
la tecla . rSr\ uegc ol segundo factor y el 

nexo 1™-1 

operalivo correspoodiente y asi 
sucesivamente. 
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tsta resulta rruy beneliciosa para calculos 
oncadenados con par^ntesis Iver ejercicio 
hoja N° 27). 

Para -inri'i <r ncjor lo cscrito 
antoriormonto sign ol diograma 
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LOGICA DE UTILIZACION 



(1 Puede Ud. realizar a-alquier 
operaci6n de ur Factor.(') 

(2) Puedo Ud. realizar cualquier 
ope radon do dos foctores. (**) 
{*) Ln/Log, e x , sen x, cos x, ig x. 
arc sen x, arc cos x, arc tg x, 

V*. 1/x. 

{**) +. x,^.y x 


ANEXO: 1 

IABLADE REDUCCION DE 
MINUTOS Y SEGUNDOS 
M XAGESIMALES A FRACCION 
DECIMAL 



1 laccrjii decimal 


fraccion decimal 

. 

0.016GS6SS 

1 

000027777 

7 

0.03333333 

2 

0 00055655 

3 

0.050000fX 

3 

0 00383333 

4 

0.06666666 

4 

3.00111111 

5 

0.08333333 

5 

0.00138888 

6 

010000000 

6 

0 00166666 

/ 

0 1I66E6G6 

7 

0.00194444 

B 

0 13333333 

8 

0.00222222 

g 

0 15000000 

9 

0 00750000 

10 

0 16666666 

10 

0 00277777 

to 

0 33333333 

20 

0 00556555 

30 

0 50000000 

30 

0.00833333 

«o 

0 6G666GG6 

40 

oomini 

-,o 

083333333 

50 

001388888 

60 

100000000 

60 

001666666 


30 


31 



ANEXO: 2 


ANEXO: 3 


TABLA DE CONDICIONES DE 
ERROR 


FunC'ones 

nondiciones 

x fisd contenldo d°> -eqistro X 

H-Ixfr 

« > 99999999 ^ 

/ 1 It 

ix < o.ocooooni 


x < 0 

V* 

v<0 ; IB.4?060< * In v< 26 

LlMj x / V\ x 

x <0 00000001 

e* 

la 420G0< *< -2B 

ser x/cas* 

« > 7 fart rrfts = 401’ 

rqx 

x I go 0 x > 7 radianes 

<j*c sun x /a*c 
CJSX 

*> 1 

a'C tq x 

x > 99SS9999 


MANGO Y PRECISION DE LAS 
I UNCIONES 


l UNCION 

RANGO 

Bret'S. 

en 

f:itos 

• *. 1/ • 

t no* -1)a t 10~« 

8 

*"». COS. Ig 

- 91* a 90° 

7 

<vc wo. arc :'.>s 

- 360* 2 360“ 

3 

m lq 

399S9999 a - 99999999 

6 

"• Ln 

- >0 

6 

- 

- 16 < » < 13.4 

6 

V 

y> U. x Iny < 18 4 

b 

w 

Q < x < (10* 1» 
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